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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April, 1810. 
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20 

21 
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26 

27 
28 

29 
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Therm, 
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Heat, 
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54 
39 
59 
46 

60 

45 
61 

46 

62 

6 3 
40 
66 

4? 
63 

44 
58 

44 

57 
46 

57 

45 
65 

44 
6g 

48 

69 
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2 
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2 
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2 
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2 
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59 

71 

54 
68 

66 

65 

60 
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S°^9 57 

30.21 67 
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30,12 60 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for May, 18 10, 
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54 
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Cloudy. 


7 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1810, 
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62 
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29,99 
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30,14 
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30,08 
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ETEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1810. 
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61 

59 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1810, 
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55 
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O 
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62 
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®3 




E 
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77 


2 


O 


77 


66 


30,10 


61 
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59 
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53 


7 


O 


5 6 


63 
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29,98 55 
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57 


7 





61 


62 
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E 


I 
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74 


2 





74 


&5 


29 98 i 56 
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3° 


54 


7 





59 


63 


30, *o : 64 
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66 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 18 io. 
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H, 
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July i 



58 


7 


O 


60 


64 


30,08 




57 






2 


r air. 




75 


2 


O 


75 


67 


30,06 


55 




5E 


2 


Fair. 


2 


58 


7 


O 


61 


64 


29,82 


57 




VV 


JW 


cloudy. 




75 


2 


O 


75 


66 


29*81 


5° 




wsw 


2 


Cloudy, 


3 


58 


7 





6z 


65 


29,66 


61 




SSE 


2 -Cloudy. 




67 


2 


O 


6j 


65 


29,47 


63 




SE 


1 ;Rain. 


4 


55 


Mr 


O 


60 


6 3 


29,38 


61 




W 


2 iCloudy. 




6 5 


2 


O 


63 


64 


29,38 


62 




w 


2 ; Cloudy. 


5 


54 


7 


O 


59 


6 4 


29,7s 


64 




wsw 


1 1 Cloudy. 




70 


2 


O 


JO 


64 


29,7% 


57 




sw 


1 iCloudy. 


6 


60 


7 


O 


63 


64 


29,89 


62 




w 


1 JCloudy. 




73 


2 





73 


65 


29*94 


5 l 




w 


I iCloudy. 


7 


56 


7 





64 


62 


30,01 


57 




sw 


i [Fair. 




76 


2 





t 


^5 


29,99 


5 Z 




sw 


1 jFair. 


8 


59 


7 





66 


66 


29,78^ 


60 




s 


2 jCloudy. 




7i 


2 





7 l 


66 


29,76 


65 




s 


1 iCloudy. 


9 


55 


<"jr 





61 


64 


29*93 


61 




s 


2 | Cloudy. 




72 


2 





72 


66 


29,89 


S -2 




s 


2 jCloudy. 


10 


60 


7 





64 


64 


29,74 


64 




s 


2 jCloudy. 




73 


2 





70 


65 


29,74 


57 




s 


2 (Fair. 

! 


11 


61 


7 





64 


65 


29^2 


64 




s 


2 'Cloudy. 




7$ 


2 





77 


6S 


*9>53 


54 




ESE 


2 iCloudy. 


12 


61 


7 





63 


66 


29*53 


63 




SW 


2 jFair* 

! 




73 


2 





72 


66 


29*5 


5 6 




sw 


1 -Cloudy, 


13 


60 


7 





^ 


65 


29,59 


60 




wsw 


2 jCloudy. 




7i 


2 





69 


66 


29*57 


fiS 




wsw 


2 


bar. 


14 


57 


7 





62 


65 


29,69 


60 




w 


2 






71 


2 





61 


66 


29 76 


63 




w 


2 


k'i'r* f Thunder and 
IVdm* | lightning. 


*5 


52 


7 





59 


64 


29,92 


62 




NW 


I 


Clouoy. 




7i 


2 





68 


65 


29,96 


51* 




w 


X 


Fine, 


16 


5* 


7 





5^ 


64 


30*08 


^3 




w 


I JCloudy. 


1 . 7° 


1 2 





6 5 


65 


30,03 






w 


1 jCloudy. 
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for July, 1810. 



1810 



July 17 



18 

l 9 

20 

z\ 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

3° 
3i 



Time. 



Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. H. M. 



53 

6 a' 

54 
67 

5° 
69 

53 
63 

54 
62 

52 
66 

5 2 

73 

55 

73 

54 
jo 

61 

72 

55 
67 

54 

70 

53 

70 

58 

6 9 

5 + 

72 



7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 


1 

O 


2 


O 


7 


O 


2 


O 


7 





2' 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





■ 

: 


1 




1 



I Therm. 


Therm 


without. 


within. 






57 


6 3 


68 


63 


57 


62 


65 


6.1 


5^ 


6i 


68 


64 


57 


6 3 


66 


64 


57 


■63 


62 


64 


56 


62 


6q 


6 3 


56 


62 


71 


64 


59 


63 


73 


65 


60 


63 


72 


67 


6y 


65 


72 


6 5 


60 


64 


67 


64 


68 


63 


62 


63 


60 


63 


70 


64 


61 


^3 


68 


64 


60 


62 


65 


64 



Barom, 



Inches. 



Hy- 

gro- 

me- 

tcr. 



29,80 63 
.9,77 54 

29,55 66 

29*66 54 
29,83 » 62 

2 9> $3 $2 

29.78 62 

,-9,78 54 

29,92 58 

30,00 ss 

30,09 57 
30,11 52 
30,16 6 1 
30,16 50 
30,14 63 
30,07 ! 52 
29.S4 I 59 
2978 

2 9 , 7 S 
29,78 
29,-2 
29,3. 
29,55 
29,64 
29 90 
29,94 
29,71 

29 06 



55 
62 



2G,8l 



.y. 



29.80 



58 

04 
04 

L; 5 
62 

64 

64 

53 

61 

60 



Winds. 
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1 


N 


W 


I 


E 


2 


N 


2 


NMW 


1 


W 


I 


NNW 


I 


N 


I 


NW 


I 


NW 


I 


NNW 


1 


WNW 


I 


SSW 


I 


w 


1 


wsvv 


I 


s 


I 


s 


I 


SE 


2 


bSW 


I 


sw 


I 


s 


2 


SSE 


2 


WSVv 


1 


w 


1 


w 


I 


w 


I 


wsw 


2 


w 


2 


w 


2 


6W 


2 



Weather, 



Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Pair. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy, 

rair. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy, 

Rain. 

Fair. 

-ioudy, 
Fair. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy, 
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for August, 1810, 








Six's 


X IXXlwe 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 


■ 




Therm 






without. 


within. 




gro- 






■ 


t R in 


least and 












mc- 






vlrpatn^r.. 


A O & W 


greatest 












ter. 








* f w»i.ilv*.i * 




Heat. 


H 

J. J.* 


M. 








Inches, 






Points, 


Str. 




ajLLI |£ » Jl 





7 





60 


60 


29,80 



6o 




"V7 


4rf 


«^^J^aawwM^m^^BH^l^ l llil■,^l^^^^JKll,ll^JMBaK«!ll^^lWl^l^lM<w■^p<»»fc , 

r air* 




68 


2 





64 


62 


29,73 


58 




NW 


2 


Cloudy. 


2 


53 


7 





57 


60 


29,94 


66 




W 


*# 


Fair. 




.71 


2 





71 


64 


29,94 


$6 




W 


1 


Cloudy, 


3 


60 


7 





63 


62 


29,84 


6j 




NW" 


2 


Cloudy* 


■ 


7* 


2 


O 


7i 


65 


2 9>79 


157 




WNW 


2 


Cloudy, 


4 


57 


7 





61 


62 


29,58 


67 




ESE 


2 


Cloudy. 




68 


3 





6j 


63 


2 9>53 


58 




S 


2 


Cloudy, 


5 


55 


7 





60 


6 3 


29,72 


64 




W 


2 


Fair, 




70 


2 


O 


65 


64 


29,65 


6 3 




ssw 


2 


Rail!. [Thunder. 


6 


52 


7 





57 


62 


29*73 


64 




w 


2 


Cloudy. 




7« 


2 





70 


65 


29,76 


54 




wsw 


2 


Cloudy. 




52 


7 





60 


62 


29,65 


70 




s 


2 


Rain. 




70 


2 





70 


64 


29,61 


59 




wsw 


2 


Cloudy. 


8 


60 


7 





62 


64 


29,54 


6y 




w 


I 


Rain. 




70 


2 





70 


65 


29,6a 


61 




w 


I 


Cloudy. 


9 


55 


7 





57 


63 


29,98 


04 




WNW 


2 


Cloudy. 




6j 


2 





6$ 


63 


30,02 | 54 




WNW 


2 


Cloudy. 


10 


59 


7 





62 


62 


29,77 


72 




W 


2 


Cloudy. 




71 


2 





7* 


65 


29,77 


5i 




W 


2 


Fair. 


ii 


55 


7 





5* 


59 


29,59 


63 




w 


2 


Fair. 




70 


2 





62 


kJ da 


29,57 


59 




wsw 


2 


Cloudy, 


12 


59 


7 





% 


63 


29,52 


64 




w 


2 


Cloudy. 




7° 


2 





70 


6 5 


29,56 


54 




w 


2 


Fair. 


*3 


59 


7 





64 


63 


29,47 


6$ 




NW 


2 


Cloudy. 




68 


2 





67 


64 


29,69 


52 




WNW 


2 


Cloudy* 


14 


57 


7 





62 


63 


29,80 


64 




sw 


2 


Cloudy. 




6y 


2 





64 


63 


29,78 


62 




sw 


2 


Cloudy. 


15 


$8 


7 





61 


63 


29,05 


60 




w 


I 


Cloudy. 




6 9 


2 





68. 


6 3 


29,49 


54 




w 


JSf 


Cloudy, 


16 


53 


7 





53 


62 


29,48 


7° 




w 


2 


Rain. 




56 


2 





S^ 


62 1 29,63 


66 




N 


2 If 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1810. 



T 



1810 



Six's 1 Timc- 
Thcrra. 

least and 
greatest 



Heat, 



Aug. 1 7 

18 
19 
20 

21 
22 

2 3 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

5° 
.3* 



50 

63 

48 

6 9 

54 
67 

Si 

71 

53 
70 

S3' 

74 

57 

78 

59 

11 

80 
61 

73 
57 
74 
56 

72 

56 

72 

61 

n 

61 ■ 

80 



II. M. 



I.—. 



7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

? 
2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 



Therm, 
without. 



52 
62 

55 

6 7 

58 
67 

52 

69 

55 
79 

54 

74 
60 

j6 

61 

7 8 

63 
80 

% 

73 
6i 

73 

59 

71 

53 
S 

62 

Bo 



Therm, 
within. 



66 
62 
60 
62 
62 
62 
61 

63 
62 

6 S 

63 

66 

^3 

69 

64 

67 

66 

7i 
66 

67 
64 

67 
66 
6 Z 
66 

67 
66 

69 

6 7 

70 



Barom. 



Inches. 



Hy. 

gro- 

me- 
ter. 



29,84 
29,94 

3o>i« 
30,20 

30*17 
30,17 
30,28 
30,27 
50,22 
30,20 
30,14 
30,05 

2 9»99 
29,99 

30,03 

30,12 

29,99 

29.97 

29,95 

29,95 

3o f o7 
30,07 

30,14 
30,16 

3°»*3 

30,10 

30,01 
29,97 

29,88 



64 

54 

65 

67 
6 7 
66 

5* 
68 

56 

68 

57 
6/ 
56 
66 

6 5 

56 
6 7 

58 

63 

S9 

63 

53 
6 S 

S5 
66 

55 

66 

57 



Windi. 



Points. 






w 

NW 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
ssw 

N 

s 

ESE 
SE 

ENE 

wsw 

w 
w 

N 

w 
w 

N 

SSE 
WSW 

w 
wsw 

E 



Str. 



Weather. 



Cloudy, 

Fair. 

Cloudy « 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine, 

Fair, . 

Fine. 

Fair, 

Fine. 

Hazy, 

Fine. 

Hazy. 

Floe, 

Hazy, 

Fine. 

Hazy. 

Cloudy, 

Cloudy*, 

Cloudy, 

Hazy, 

Fine, 

Fair, ! 

Fair. 

Hazy. 

Cloudy, 

CloudV-rT h - an . d 1 L - 

Fine/ U$tnlgllt% 
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for September, 1810. 1 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy~ 




Winds. 






Therm. 






without. 


within. 


■ 


gro- 








1810 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. I 


















' 


Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




6y 




Points. 


Str. 
I 




Sep. 1 




66 


7 


O 


66 


6$ 


29,86 




E 


Fair. 




Si 


2 


O 


80 


75 . 


29,86 


57 




SE 


I 


Fine. 


2 


6j 


7 


O 


68 


70 


29,91 


66 




W 


I 


Fair. 




83 


2 


O 


S3 


j6 


29,89 


53 




E 


2 


Fine. 


3 


65 


7 


O 


66 


70 


29,83 


65 




W 


2 


Cloudy* 




75 


2 


O 


7 Z 


7 1 


29,82 


55 




W 


2 


Cloudy. 


4 


57 


7 


O 


59 


6S 


29,60 


69 




w 


I 


Cloudy, 




6 5 


2 





6z 


6$ 


29/74 


58 




WNW 


2 


Cloudy. 


5 


5* 


7 


O 


. 53 


66 


30,00 


6 5 




W 


i 


Hazy. 


• 


I 66 




O 


66 


68 


3°m 


54 




w 


I 


Fine. 


6 


56 


7 





5^ 


66 


29,98 


66 




w 


I 


rair. 




69 


2 


O 


66 


66 


3°*°3 


5 s 




NW 


I 


Cloudy. 


7 


. 49 


7 


O 


5 2 


64 


3°, 3 3 


63 




N 


I 


Fair. 




64 


j5 


O 


64 


66 


3<>-34 


55 




E 


I 


Fine. 


8 


49 


7 


p 


$z 


64 


30,20 


6 3 




N 


I 


Fair. 




67 


2 


O 


6j 


66 


3°>*3 


55 




E 


I 


hne. 


9 


5° 


7 


O 


52 


61 


30,08 


t> 5 




SE 


1 


Fair. 




70 


2 


O 


6 9 


£ 


30,03 


57 




sw 


f 


Fine. 


10 


53 


7 


O 


55 


62 


z 9m 


67 




w 


I 


Cloudy. 




7° 


2 


O 


7° 


65 


29,92 


60 




w 


I 


Cloudy. 


11 


54 


7 





54 


6 3 


29,82 


59 




wsw 


I 


Cloudy. 


: 


62 


2 





62 


63 


29.79 


60 




s 


I 


Rain. 


12 


50 


7 





52 


60 


29*64 


79 




NE 


I 


Rain. 




59 


2 





59 


61 


29,77 


6z 




SE 


I 


Cioudy. 


'3 


48 


7 





5i 


60 


3<v^7 


6$ 




NW 


I 


Cloudy. 




64 







63 


62 


'30,07 


52 




W 


I 


Cloudy. 


*4 


57 


7 





59 


61 


30,12 


73 




w 


1 


Cloudy. 




7° 







70 


64 


3°>*7 


57 




NE 


I 


Fair. 


*5 


54 







54 


61 


30,3c; 


62 




ENE 


2 


Fair. j 




62 


2 





62 


61 


30,36 


53 




E? 


I 


r air. j 


16 


55 


7 





55 


60 


3°> 2 7 


62 




NE 


1 


Fair. 


, 


65 


2 





64 


6 c 


3'5,2l 


56 


1 E 1 


Cioudy. ] 



L *3 J 











METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1810. 




Six's 

Therm. 


Time. 


1 Therm. 

without. 


Therm. 

within. 


Barom. 


Hy- 

gro- 


■ 


Winds. 






least and 



















■ 


1810 


greatest 






_ 




» 


IHC" 

ter. 






Weather, 


















i 


Heat. 


H. 


M. 




60 


® 


Inches. 




71 




Points. 


Str. 
I 




Sep* 17 



6l 


7 


O 


6l 


30,09 




NNE 


Cloudy, 


, : 




2 





69 


62 


30*07 


63 




ESE 


I 


Cloudy. 


18 




7 


O 


57 


60 


30,02 


7° 




NE 


2 


Fair. 




• 


2 





67 


62 


30,02 


6 5 




ENE 


I 


Cloudy. 


19 




7 





\% 


62 


30,08 


72 




N 


I 


Cloudy. 


': 




2 





66 


63 


30,09 


63 




N 


1 


Fair* 


20 




7 





56 


61 


30,09 


71 




17 


I 


Fog' y. 


■ 


62 


2 





62 


62 


30,08 


71 




T? 


I 


Cloudy. 


21 


57 


7 





59 


62 


30,07 


l z 




N 


I 


Cloudy. 




6g 


2 





68 


63 


30,05 


61 




E 


S 


Fair. 


22 


57 


7 





57 


62 


30,00 


71 




SE 


I 


Foggy. 




70 


2 





70 


64 


29,92 


6 J 




E 


I 


Cloudy. 


23 


53 


7 





55 


62 


29,89 


65 




S 


2 


Cloudy. 


; 


61 


2 





61 


62 


29,92 


58 




SE 


I 


Cloudy, 


24 


54 


7 





55 


6l 


30,05 


7i 




N 


I 


Cloudy. 


■ 


6y 


2 





66 


62 


30,07 


55 




NNE 


1 


Cloudy, 


25 


S 8 


7 





58 


62 


30,13 


70 




N 


2 


Cloudy. 




7 l 


2 





71 


64 


30,11 


56 




E 


I 


b 'ne. 


26 


55 


7 





57 


62 


30,08 


72 




NNE 


I 


Hazy. 




6 9 


2 





68 


64 


30,06 


5i 


■ 


JCj 


2 


Fine. 


27 


53 


7 





5 5 


63 


29,08 


71 




N 


I 


Hazy. 




6S 


2 





68 


65 


29,92 


54 




E 


I 


Fire. 


28 


54 


7 





56 


63 


29,89 


72 




N 


I 


itoy. 




71 


2 





7i 


66 


29,93 


59 




NNE 


I 


Fine. : 


29 


50 


7 





53 


62 


30,05 


68 




W 


1 






67 


2 


6 


67 


65 


30,06 


61 




s 


I 


hi >e. 


30 


58 


7 





61 


63 


29,97 


71 




E 


I 


Fair. i 


1 


70 

nil — r-.r»tn)fTir rrr-tTimn t 


2 

1 





70 


66 


29,98 


6 3 




SE 


2 
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Fine. j 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October, 1810. 



1 8 10 



Kt, 1 



Six's 

Therm. 

least and 

greatest 

JfXCtii.* 



DO 



Time, 



4 



6 



9 
10 

11 



14 

l6 



f j,iwfiit\W<imtmtw 



68 

5 1 

66 

49 
65 

5° 

6y 

50 

6 S 

50 
60 

48 

66 

5i 
66 

53 

6 3 

55 
61 

52 

60 

47 

57 
41 

:>° 

41 

59 

45 
56 

44 
56 



H. M. 



2 

7 
2 

7 
z 

7 
2 

7 






7 

ah 

7 

2 

7 
7 






7 

2 

7 

2 
2 

7 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm* 
without. 



7 ° 
o 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 





61 
68 
56 
65 

53 
66 

52 

67 

51 

65 

54 
60 

48 

06 

54 
71 

54 

64 

56 

58 

53 

\j> *& 

49 
66 

45 

63 
46 

57 

4/ 

59 

45 
54 



Therm. 

within. 



6l 
64 

63 

6 5 
6 a 

64 

62 
64 
62 
64 
61 



60 
62 

59 

61 

61 

62 
60 

60 
60 
61 
S 8 

60 

57 

59 
56 

57 

55 
57 

56 



Barom. 



Inches. 



3 * 1 3 

30, 1 6 

30,24 

30 5 2f> 
30,24 

^0^24 

^0,2^ 
30, 2^ 
30,l6 

30*07 
29,93 

2 9*93 
29,96 

2 9>95 
29,96 

29,96 

29,92 

29,89 

29,83 
29,84 
29,92 

.&» %.J £ \J »£# 

29^85 



Hy- 
gro- 

rae- 
tcr. 



^ 



30,00 

*JO, 2 % 

30,23 
30,19 
30,10 
29,^89 

29,^3 
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69 

62 

69 
61 

68 

55 

71 

60 

70 

57 
72 
68 

7i 
68 

71 

60 

/4 

62 

66 
6? 

66 

58 

62 
56 

61 

*•* 

6j 

62 

62 
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Wind*. 
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NE 
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NE 

E 
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NE 
SE 

sw 
sw 
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